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Mdqalddd, toyuq yumurtalanmn inkubasiyadan dvvdl Monklavit-1 preparati ib edibn dezinfeksiyamn 
inkubasiya keyfiyygtind, cUcd giximina vd cucdbrin ya^ama qabiliyydtind tdsirinin oyrdnilmdsinddn bdhs edilir. 
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Y umurta formala§an zaman mikroblardan 
azad olur va onlari yumurtalama prosesinda 
alda edir. Yoluxma daracasi taralarm, dd§a- 
ma materiallarmm va qu§ damlannda havanin 9irk- 
lanma saviyyasindan asilidir.(l-3) Yumurta qabigi 
iizarinda hami§a ^oxlu miqdarda mikroblar olur. On- 
lar toz vasitasila, klaokanm seliyi ila, yumurtalarrn 
yuvamn dd§amasina, taraya va 9e§idlayicinin allari- 
na toxunmaqla du§ur. Elmi ara§dirmalarla miiayyan 
edilmi§dir ki, yumurta qabrgrnm satbinda 1 mindan 
25 min. qadar bakteriya olur, ancaq onlarrn yumurta 
daxilina ke9ma siirati fekal 9irklanma saviyyasindan 
asrlrdir. Taza tarn qiymatli yumurtanrn i9arisina 
mikroblarm daxil olmasi mdhkam qorunur va 
onlarrn yayrlmasr, masama axini va qabiqalti qi§a ila 
mahdudla§rr. Ziilal mikroblarm 90xalmasma mane 
olur, onlari dlduriir va aridir. 

Yumurta qabigmda olan mikroorqanizmlarin 90- 
xu zararsizdir, ancaq yumurta, ru§eym va 9ixan ciica 
U9un tahliikali olan, xastalik toradan, patogen, kif 
gobalaklara da rast galinir. Onlar qabiqdaki 
masamalardan yumurtanrn i9arisina ke9arak inki§af 
edir va qabiqalti qi§ada kif gdbalaklardan ibarat 
mikroblar kolonyasi amala gatirir. 

Bazan mikroorqanizmlara yumurtalarrn i9arisinda 
da rast galinir. Adatan yumurta steril (mikrobdan ta- 
mizlanmi§) olur, ancaq qu§lar bir ne9a yoluxucu xas- 
taliklarla (pulloroz, tif, mikoplazmoz) xastalandikda, 
onlarrn tdradicilari yumurtaliga ke9ir va xasta qu§lar 
yoluxmu§ yumurtalar yumurtalayirlar. Bela 
yumurtalarda Inkubasiya zamani rii^eym blur va ya 
xasta ciica 9ixir. ^iximdan sonra bela ciicalar yolux¬ 
ma manbayi olur. Infeksiya ciica tiikii (par^) 
vasitasila otiiriiliir. Kal va seliyin ki9ik bissaciklari 
91x1m tabaqlarmda (qutularmda) va qabigin iizarinda 
quruyaraq havani yoluxdurur. 

Qu§9uluq fabriklarinda an zaif yerlardan biri in- 
kubatoriya hesab olunur, bela ki, mikroorqnizmlar 
biitiin inkubasiya dbvrii ya§amaga qadir olurlar, 
onlar yumurta qabigmdan i9ariya ke9arak embriyon- 


larin yoluxma manbayi olurlar, ciica 9iximmi a§agi 
salir va yeti§dirmanin ilk giinlarinda ciicalarin olma- 
sina sabab olurlar. ^iximdan sonra ciicalarin salamat 
saxlanmasmm a§agi gbstaricilari inkubasiyada yu- 
murtalarin keyfiyyatsiz olmasi, inkubasiya rejiminin 
pozulmasi, ham9inin inkubasiyadan avval aparilan 
dezinfeksiyamn keyfiyyatsiz olmasi ila izabedilir. 
Bunula alaqadar olaraq sanitar gigenik tadbirlar, 
ekoloji tabliikasiz kimyavi maddalar va fiziki a mi 11a- 
rin tasiri qu§9uluqda texnoloji prosesin ayrilmaz bir 
hissasidir. Dezinfeksiya darmanlari insanlar ii9iin 
tabliikasiz olmalidirlar. Onlar ehtibarli §akilda 9irk- 
lanmi§ yumurta qabigmm sathindaki mikroflorani 
mabv etmali, embriyonun inki§afma manfi task gos- 
tarmamali, 9ixan ciicalarin ya§ama qabiliyyatini 
stimulla§dirmalidirlar. 

Yumurtalarrn inkubasiyadan avval dezinfeksiya- 
si, ciica ciximinin yiiksaldilmasi, elacada embriyon- 
larin miixtalif xastaliklarin toradicilarila yoluxmasi- 
nin qar§ismi almaq ii9iin lazimdir. Hazirda inkubasi¬ 
ya yumurtalarini dezinfeksiya etmak ii9iin miixtalif 
dezinfeksiya olunan maddalar iizra 90xsayli malu- 
matlar yigilir. Bir sira miialliflar (G. K. Otriganiyev, 
1982, G. S. Krok, 1978, B.F. Bessarabov, 1990,1. P. 
Krivopisbin, 1988, 3. M. Hung, 1991, va s.) yumur- 
talarin yoluxmamasi ii9iin miixtalif metod va iisullar 
taklif edirlar. 

Qu§9uluqda, ananavi olaraq istifada edilan yod, 
formaldehid preparatlari, §iialandirma va ozonla§dir- 
ma iisullari tarn manisanilmi§dir, ancaq biosid task 
miiddati uzun siirmadiyindan, tez-tez dezinfeksiya- 
nin takrarlanmasi ba§ verir. 

Ona gora da uzun miiddatli tasira malik olan va 
qu§larm embrional ya§ama qabiliyyatini yiiksaldan 
yeni samarali va ekoloji tabliikasiz dezinfeksiya pre- 
paratlarmm axtari§i iqtisadi cahatdan etibarli va 
aktual besab olunur.(4-8) 

Tadqiqatin maqsadi. Istehsalat tacriibasinda in¬ 
kubasiya yumurtalanmn dezinfeksiya texnologiya- 
sinda yeni Monklavit-1 preparatmm i§lanmasi iizra 
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tadqiqat i§inin aparilmasi.Monklavit-1 darman pre- 
paratinin toyuq yumurtasmm inkubasiya keyfiyya- 
tina tasirinin oyranilmasi. 

Material va tadqiqatin metodikasi. Inkubasiya- 
dan avval damazliq yumurtalarm ekoloji cahatdan 
ziyansiz dezinfeksiya vasitalari ila i§lanilmasi yolla- 
rinin axtari§i bu giin da qu^fuluqda aktual problem 
olaraq qalir. Hal-hazirda bioloji va iqstisadi 
samaraliliyi yiiksak olan bir sira preparatlar mas. 
ATM, BB-1, Sendotor, Ovasept, bakterisid, Monkla- 
vit-1 va ba§qalari taklif edilir. Bunula alaqadaq 
olaraq daba gox prespektivli preparat tadqiqatin asas 
maqsadi hesab olunur. 

Qar§iya qoyulan maqsadin yerina yetirilmasi 
U 9 un toyuq yumurtalarmm inkubasiyadan avval 
Monklavit-1 preparati ila edilan dezinfeksiyanm 
inkubasiya keyfiyyitina, ciica qiximma va ciicalarin 
ya§ama qabiliyyatina tasirinin oyranilmasi U 9 un 
“Xamsa MMC” qu§ 9 uluq tasarriifatmda elmi- 
tasarriifat tacriibasi apardiq. 

Tacriibada istifada edilan inkubasiya yumurtalari 
atlik istiqamatli “Ross-308” krossunun ana siiriisu 
toyuqlarmdan almmaqla qar§iya qoyulan talablara 
tarn cavab verirdi. 

Kontrol olan birinci qrup yumurtalari, iimiimi qa- 
bul edilmi§ metodika iizra dezinfeksiya kamerasmm 
Im^-na 35 ml 37%-li formalin -i- 20 ml su -i-20 qr. 
kalium permanqanat (marqans) nisbitinda 
formaldehid buxari ila dezinfeksiya etdik. 

Ikinci (tacriiba) qrup yumurtalari inkubasiyadan 
avval 1-2 san. Monklavit-1 preparatina salmma yolu 
ila dezinfeksiya etdik. Takrar dezinfeksiya 


inkubasiyamn 6,5 giinii ovoskop vasitasila birinci 
i§iqlandirma zamani inkubasiya §kafmm hava 
dayi§ma yerindan SAQ tipli qur^dan istifada 
etmakla, yumurtalarm iizarina piiskiirma yolu ila 
aerozol olaraq apardiq. Monklavit-1 preparatmm 
sarfi bir inkubasiya §kafi ( Universal-iUF-45 tipli) 
U 9 un 280-300 ml. ta§kil etdi. Ekspozisiya miiddati 
10 daq. oldu .Monklavit-1 preparati antiseptik va 
dezinfeksiya edici darman olmaqla geni§ spektrli 
tasira malikdir. 

Tadqiqatin mazmunu va natcalari. inkubasiya 
naticalarinin analizi gostardi ki, mayasiz 
yumurtalarm miqdari bar iki qrupda demak olar ki, 
eynidir. Bu inkubasiya yumurtalarmm antiseptik 
tasirdan yox, qu§larin ana suriisuniin yiiksak isehsal 
qabiliyyatli olmasim gdstarir.(cadval 1 ) 


Cadvaldan goriinduyii kimi almmi§ raqamlar va 
onlarm analizi tasdiq edir ki, yumurtalar 
inkubasiyadan avval Monklavit-1 preparati ila 
dezinfeksiya edildikda inkubasiya naticalarina 
miisbat tasir edir. Bela ki, qan halqali (3-7 giin 
dlmii§ embriyonlar) kontrol qrupda 1 , 0 %, inki§afini 
dayandirmi§ embrionlar (8-18 -ci giin) 1 , 1 % va 
bo^lanlar( 19-21 giin) 2,6% tacriiba qrupundan 
90 xdur.Yani yumurta qabigmm sathinda olan 
mikroblar masamalardan yumurtanm i 9 arisina 
ke 9 arak rii§eymi oldiirmasina sabab oldular. Rii§eym 
inki§afma az daracada tasir edan qram-miisbat, 
qram-manfi bakterialarma, mikrobakterialara, 
viruslara va gobalaklara qar§i Monklavit-1 
preparatinin aktiv olmasi malum oldu. 

Malumdur ki, embriyon dliimii xiisusi“kritik” adi 
almi§ ddvrlarda daba 90X olur. Bu, adatan inkuba- 
siyanm 3-5,9-11 va 19-20 ci giinii besab olunur. 

inkubasiyamn axirina qadar U 90 tu aparilan 
nazaratda olan inkubasiya tabaqlarmdaki yumurtalar, 
nazarati 9 ixim tabaqlarina kdqiiriildii. 

^ixan ciicalarin miqdari 2 -ci cadvalda 
g 6 starilmi§dir. 

Ciica 91 x 1 ml va 9 ixma qabiliyyatli yumurtalarm 
gostaricilari 


Csdval 2 


Qruplar 

Ciica giximi 

Cixma qabiliyyatli 
yumurtalar 

ba§ 

% 

kontrol 

240 

80,0 

86,6% 

Tscriibs 

254 

84,7 

91,4% 


inkubasiyadan sonra bioloji kontrolla miiayyan 
edildi ki, ciica ciximi tacriiba qrupunda 14 ba§(4,7%) 
kontrol qrupuna nisbatan 
90 xdur. Cixma qabiliyyati olan 
yumurtalar (qiximda saglam 
ciica miqdarmm mayali 
yumurtalara nisbatinin faizla 
ifadasidir) tacriiba qrupunda, 
kontrol qrupa nisbatan 4,8% 
90 xdur. 

Saglam ciicalarin keyfiyyatina nazarat 8 saatdan 
tez olmayaraq ciicalar inkubatorda tarn quruyandan 
sonra aparilir. Ciicalar alia qiymatlandirilir. llkin 
baxi§da asasan onlarm 9 akisi va aktivliyi qeyda 
alinir. Qimatlandirmada ciicalari kondision 
(keyfiyyatli, saglam) va qeyri kondisiona (xirda, 
ayaq iista dura bilmayan, qarini bdyiik, gdbayi 
defektli) ayrirlar. (cadvaB) 


Cadval 3. 

9^ixaii ciicalarin qiymatlandirilmasi 


Qruplar 

kondision 

Qeyri kondision 
(zaiflar) 

§ikastlar 

kontrol 

230 

8 

2 

Tacriiba 

248 

5 

1 


Almmi§ naticalar tasdiq edir ki, inkubasiya yu- 
murtalarinm antiseptik i§lanilmasinda Mon kl avit-1 
preparatmdan istifada, 9 ixan ciicalarin keyfiyyatina 


Cadval 1. 


Inkubasiya prosesinda yumurtalarm ovoskopda i;iqlandirilmasinin naticalari 


Qruplar 

inkubatora 

qoyulmujdur 

Mayasiz 

Qan halqali 

inki^afini 

dayandirmi^ 

embriyonlar 

Bogulanlar 

sdsd 

% 

adad 

% 

adad 

% 

adad 

% 

kontrol 

300 

23 

7,7 

7 

2,3 

11 

3,7 

19 

6,3 

Tocriibo 

300 

22 

7,3 

5 

1,3 

8 

2,6 

11 

3,7 
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da miisbat task gostarir. Alinan naticalara gora 
tacriiba qrupunda kondision ciicalar, kontrol qmpa 
nisbatan 18 ba§ foxdur. Zaif va §ikastlara nazarat 
edildikda kontrol qrupda uy^n olaraq 3 va 1 ba§ 
ciica tacriiba qrupundan ^oxdur. 

Natica. Inkubasiya yumurtalarrnrn Monklavit-1 
preparatr ila dezinfeksiyasr yumurtalarrn keyfiyyati- 
na, inkubasiya prosesina, ham 9 inin ru§eymin inki§a- 
fina manfi task gostarmir.Yumurtalarrn inkubasiya- 
srnda bakterisid tarkibli Monklavit-1 preparatr uzun 
miiddatli antiseptik taska malikdk. Bela ki, tacriiba 
qrupuna nisbatan, qan halqali yumurtalar konkol 
qrupda 1,0%, inki§afrnr dayandrrmr§ embrionlar 


1,1% va bogulanlar 2,6% ^oxdur. Monklavit-1 pre¬ 
paratr ciica frxrmrnrn daha yiiksak (84,7%) alrnmasr- 
na komak etdi. Taklif olunan dezinfektant ciicalarin 
postembrional inki§afrna uzunmiiddatli stimulla§dr- 
rrci task gostarir. Qu^fuluq sanayesinda yumurta 
sathindaki mikrob bkla§malarinin saviyyasinin a§agr 
salrnmasr U 9 un, inkubasiya va 9 rxrm §kaflarrnrn da- 
xili sathlarinin, inkubatoriyanrn hava muhitinin va 
inkubasiya yumurtalarrnrn dezinfeksiyasrnda Mon- 
klavit-1 preparatrndan istifada edilmasini taklif edi- 
rik. Bu, kand tasarriifatr qu§larmda ciicalarin cixma 
qabiliyyatinin va salamat saxlanrlmasrnrn 
yiiksadilmasina komak edk. 
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OSpaSoTKa c hobmm jicKapcTBCHHUM npenapaTOM MoHKJiaBHT-1 b TexHOJiorHH fle3HH(])eKi(HH hhu Kyp. 

III. M. MaivieflOB, H.M. MaivieflOB 

HayucHHio bjihahh}! upcfl-HHKyQauHOHHOH o6pa6oTKH 5IHU KypnpenapaTOM MoHKJiaBHT-1 na bbiboahmoctb h 
5KH3HeCn0C06H0CTb UblUJIOT. 

BaKTcpHUHflHbie CBoilcTBa upenapaTa MoHKJiaBHT-1 npu HHKySauHH wn noKaaajiH ero bbicokhc upojiOHTHpoBaHHbie, 
aHTHceuTHHCCKHC CBOHCTBa. XaK KaK, KpoBflHoro KOJibua B KOHTpojibHoil rpyune 6biJio Ha 1,0 %, aaiviepmHx - na 1,1%, aafloxjiHKOB 
- Ha 2,6 % Oojibuie, hcm b ohbithoh rpynne. HpenapaT MoHKJiaBHT-1 cnocoOcTBOBaji 6ojiee BbicoKOMy npoucHTy BbiBOfla (84,7%) 
3flOpOBOrO MOJIOflHflKa. B npOMblUIJICHHOM HTHUCBOflCTBC flJM CHHJKCHHfl ypOBHfl MHKpoOHOH KOHTaMHHaUHH HOBCpXHOCTH 
CKOpjiynbl, BHyrpCHHCH HOBCPXHOCTH HHKyQaUHOHHbIX, BbIBOflHbIX mKa(|)OB H B03flymH0H cpcflbl HHKyBaTOpHfl pCKOMCHflyCM 
Hcnojib30BaTb npenapaT MoHKJiaBHT-lfljui o6pa6oTKH HHKyQauHOHHoro flilua. 3to cnocoOcTBycT yBCJiHucHHio bbiboahmocth h 
COXpaHHOCTH MOJIOflHAKa CCJIbCKOXOaflHCTBCHHOH HTHUbl. 

Knmneebie aioea: cKopjiyna nutf, de3UH(peKtftm, a3po30Jib, nozpy^KeuuM, onpbicKuemue, Mutfo, uuKydatfUM, npenapam 
MoHKJiaeum-1. 


Sh. M. Mammadov, I. M. Mammadov 

While incubation bactericidal properties of the Monklavitis-1 has shown high prolonged and antiseptic properties. As in 
control group blood ring was by 1,0%, in frozen by 1,1% and in dead by 2,6% more than in expert groups. Monklavitis-1 contributed 
to high percentage (84.7%) of the healthy young chickens. In the industrial poultry breeding, for the reduction of microbial 
contamination of the surfaces of the egg shell, internal surface of incubatory, hatchers and air environment of the incubator we 
recommend to use Monklavitis-1 for the disinfection of the hatching egg. It will help to increase the hatching and survival of the 
younger generation of farming. 

Key word: disinfection, aerosols, immersion, spraying, eggs, incubation, hatching 
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